WikipediA 

Wikang Angloromani 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Angloromani ay isang wikang kahalo ng United 
Kingdom. 


Sinasalitang 

Angloromani 

Pogadi Chib 

United Kingdom, Australia, 

katutubo sa 

United States, South Atriea 

Mga 

Angloromani words still used 

katutubong 

among some of the UK's 90,000 

tagapagsalita Romniehal (nawawalang petsa) 

Pamilyang 

Mixed Romani-English 

wika 

Mga kodigong pangwika 

ISO 639-3 

rme 



Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika at United Kingdom ay isang usbong. Makatutulong ka sa 


Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title = Wikang_Angloromani&action=edit) 
nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Wikang_Angloromani&oldid=1612305" 


Huling pagbabago: 03:04, 26 Oktubre 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 




















